Ks. STANISLAW 


Cieslak 


PROBOSZCZ PARAFII NIEDZWIEDZ 


przeżył lat 70, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzny św. Sakramentami, 


zasnął w Panu w dniu 4 kwietnia 1921 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 8 bm. o go- 
dzinie 11.00 w kościele parafialnym w Niedźwiedziu, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


cmentarz parafialny w Niedzwiedziu. 
W głębokim smutku powiadamia: 


RODZINA. 


